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On no le rcprif, quo 27 ans plus tard.
On respocta lo projot pr-imitif.
On olegit settlement les reins par deux voutes transversales (f,).
f. — Ml ovation — 2mm
f, — Coupe IMI long el cinl.ro — 2""u.">
l^^
— Deliris fl'uiic.' ancienne pilt
8. Couronnemenl convexe. — En elevation, les parapets eL la plinthc ont une flecho do Om08 pour no pas parai tre concaves.
•4. Ginlrc (f,). — I'OS pieces du cerveau du cintro portaient sur des caisses a sable ; cellos des reins, sur dcs coins, qui out nial fonctionne, et qu'il 1'allut ruiner.
5. Gonslraclion cle la voutc. — On cbargoa lo cintro a la clel', puis, le 31 aout 1874, on commenoa le premier rouleau.
On mona d'abord en memo temps les bandeaux et la douelle; puis, pour hater le clavage, on no posa quo lo corps on briques, sans les bandeaux.
On cbangeait cbaque jour de cote les equipes de macons.
Pros de la clef, on mit clans lo mort.ier de la limaillc do for.r enoii'on les 2 ;3de ladouelle... » (S,).
